





LES ROSES. i'« 


ROSA CINNAMOMEA 

Flore simplici. (Voyez ci-aprés var. a.) 


LE ROSIER DE MAI 

a Fleurs simples. 


DESCRIPTION. 

Arbrisseau qui s’éléve en buisson á la hauteur de quatre ou 
de cinq pieds. Les rameaux floriféres sont lisses et absolument 
glabres; les tiges adultes sont pourvues, dans leur partie in- 
férieure, dune multítude d’aiguillons courts, presque droits, 
trés-rapprochés entre eux. Les feuilles se composent de sept 
folióles ovales simplement dentées, glabres en-dessus, légé- 
rement pubescentes en-dessous, sur-tout sur les nervures. Les 
fleurs, odorantes, plusieurs ensemble á Textrémité des ra¬ 
meaux, forment, par leur reunión, une espéce de corymbe. 
Le tube du cálice est presque globuleux, glabre, ainsi que 
le pédoncule qui le supporte. Les divisions du limbe sont 
trés-longues. Coro]le de cinq pétales échancrés en coeur, plus 
ou moins colores en rouge, selon l’exposition de Farbrisseau. 
Stygmates reunís en tete. Ce Rosier fleurit en mai; il croít 
spontanément dans le midi de l’Europe. 

Description specifique et Nomenclciture des varietés de cette espece. 


R. CINNAMOMEA. 

R. Germmibus globosis pedunculisque glabris; foliolis simpliciter dentatis; caule aculeato; 
ramis erectis fusco -purpuréis, pruinosis ; stygmatibus subsessilibus. (N.) 

Ces Rosiers, depuis qu ils sont soumis á la culture, ont subi, dans nos jardins, des 
modifications qui ont donné lieu á l’établissement de plusieurs espéces par quelques bota- 
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